Persiana panel japones, luz y privacidad 
el balance perfecto 


La persiana panel japonés, instalada en un espacio de trabajo o 
entretenimiento, es perfecta, ya que el tejido screen permite 
visualizar el exterior y también permite la entrada de luz natural sin 
comprometer la privacidad en el espacio o la habitación. 


Este tipo de persiana refleja, absorbe y transfiere la luz solar de 
manera increíble y eficiente, ya que, además de controlar la luz, 
ayuda a conservar la temperatura de las habitaciones o espacios 
donde se encuentre instalada y ayuda a disminuir hasta en un 10% el 
uso de sistemas de calefacción o aire acondicionado, lo cual ayuda 
ampliamente al ahorro de dinero. 


Y por su tejido microperforado ajustable, estas persianas tienen la 
ventaja de dar total visibilidad al exterior; pero, al mismo tiempo, la 
persiana panel japonés, protege la intimidad y brinda privacidad en 
el interior. 


Con un factor de apertura entre el 1% y 3% y es perfecta para salas de 
televisión, oficinas con computadoras y laptops, pues puede, incluso, 
eliminar los deslumbramientos generados por las pantallas de TV y 
de ordenadores. 


La persiana panel japonés screen es una excelente elección para los 
espacios que requieren una gran cantidad de luz natural, como salas, 
cocinas, oficinas entre otros. También, pueden ser usadas en 
dormitorios, aunque realmente es más recomendable adaptar la 
densidad del tejido a su necesidad de luz. 


Tipos de persiana panel japonés 


Persiana panel japonés screen: Hecha con tejido técnico de screen, 
permite el tamizado de luz y la privacidad desde el exterior 
dependiendo del grado de su apertura. 


Persiana panel japonés opaco: Ideal brindar privacidad y bloqueo 
total de la luz exterior, o también para la separación de estancias a 
modo muro o pared de manera estética pero también funcional. 


Persiana panel japonés visillo: Con este material, la persiana panel 
japonés es perfecta para darle un toque elegante a tu estancia ya que 
como todos los visillos, permiten la entrada de luz y una elevada 
transparencia gracias a los tejidos ligeros y vaporosos. 


Persiana panel japonés translúcida: Estas son ideales para quienes 
no quieren evitar la luz natural, además su precio es más económico 
y cuenta también con gran gama de colores diferentes que la hacen 
una elección muy acertada. 


Persiana panel japonés decorativa : Como su nombre lo indica estas 
son perfectas para la decoración interior pudiendo conseguir 
diferentes resultados gracias a la variedad de colores, ya saben el 
límite es la imaginación. 


3 razones para elegir una persiana panel japonés para la decoración 
de espacios 


Como hemos comentado, instalar profesionalmente una persiana 
panel japonés brinda a tu espacio y habitación,una alternativa 
elegante y sobre todo funcional. 


Estos son las características más sobresalientes de la persiana panel 
japones: 


Funcionalidad: Cumple con diferentes funciones, tanto para el paso 
de luz, como privacidad, como también para la decoración de 
interiores.. 


Estética: Como ya hemos dejado claro este tipo de persianas son una 
alternativa diferente con una estética sumamente atractiva con 
toques definitivamente orientales, que cada vez se ponen más de 
moda en la actualidad. 


Mantenimiento: Con nuestros servicios de mantenimiento, podrás 
extender de manera asombrosa la vida de tu persiana panel japones, 
además su limpieza diaria, es verdaderamente sencilla. 
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Diseño: La persiana panel japonés resulta una gran idea si buscas 
una alternativa elegante y moderna a las cortinas tradicionales. 


Ahora que ya conoces algunas de las características más relevantes 
de la persiana panel japones queremos recordarte que en “Persianas 
Yarax” contamos con diferentes servicios como: 


e Instalación profesional 
* Mantenimiento y reparación 


. Motorización 


